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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रताना सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed 

a separate compilation 


और निदेश देता है कि भारत सरकार के उद्योग 
मनालय (विकास विभाग ) के मादेश सं०का मा० 277 
( स्था ) तारख 4 अप्रैल, 1983 में निम्नलिखित संशोधन किया 
जाएगा , अर्थात : -- - 

उक्त प्रादेश में , 

( i) प्रविष्टि 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा 
जाएगा , अर्थात : - - 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

आदेश 
नई दिल्ली , 21 नवम्बर, 1986 
का ०मा० 135 ( अ ) . - - केन्द्रं य सरकार, विकास परिषद 
( प्रक्रियात्मक ) नियम , 1952 के नियम 2, 4 और 5 
के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियम ) अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित व्यक्तियों को यंत्र उद्योग 
के लिए विकास परिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्त 
करतो है, प्रात : - - 

. श्री एस ० मुखोपाध्याय , निदेशक ( तकन की ), इलेक्ट्रा 
निक्स विभाग, लोक नायक भवन , खान मार्केट , नई दिल्ल । । 

2. श्री 40 ने . ल कांत , निदेशक, से मन्स इंडिया लिमिटेड , 
134-ए, डा० ऐन बेसेंट रोड, वर्ली, मुम्बई- 400018 
___ 3. ग . हौसिला सिंह, क्षेत्र संयोजक, इलेक्ट्रानिक्स 
सिस्टम एरिया , केन्द्र य इलेक्ट्रानिक्स इंज नियरी अनुसंधान 
संस्थान , पिलान:- 333 031 । 
1155GI/86 


" 8. श्री एस० मुखोपाध्याय , निदेशक ( तकन की ) 
इलेक्ट्रानिक्स विभाग , लोक नायक भवन , खान मार्केट , 
नई दिल्ली - - सदस्य । " 


ii ) प्रविष्टि 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियो 
रखो जाएंगी, अर्थात :-- - 


" 23. श्री पो० नालकांत , निदेशक , मै० सामन्स इंडिया 
लिमिटेड 134-एडा ऐन बेसेंट रोड, वर्ली, मुम्बई - 400018 
- - सदस्य 

24. डा . हौसिला सिंह, क्षेत्र संयोजक , इलैक्ट्रानिक्स 
सिस्टम्स एरिया , केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरों अनुसंधान 
संस्थान , पिलानां- 333 031 - - सदस्य 
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25. T o for, ata fra TIREFIT, 1797. 1 
विकास महानिदेशालय , उद्योग भवन , नई दिल्ला - - 
Fu - HF " 

(so orfogato 18-22 ( 2)/85] 
otro 7907, 5497 # farar 


and directs that the following amendments shall 
be made in the Order of the Government of India 
in the Ministry of Industry ( Industrial Develop 
ment) No. S. Ó . 277 (E ) , dated the 4th April, 1983 , 
namely :- . 


In the said Order, - - 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

ORDER 
New Delhi, the 21st November, 1986 
S. O . 855 ( E ) :- In exercise of the powers confer 
red by Section 6 of the Industries (Development and 
Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 
2 , 4 and 5 of the Development Councils ( Proce 
dural) Rules, 1952 , the Central Government hereby 
appoints the following persons as members of the 
Development Council for Instruments Industry , 
namely : 
1. Shri S . Mukhopadhyay , Director (Technical) 

Department of Electronics, Lok Nayak 

Bhavan , Khan Market , New Delhi. 
2 . Shri P . Nilkant, Director, Siemens India 

Limited , 134 - A Dr. Annie Besant Road, 

Worli , Bombay - 400 018 ; 
3 . Dr. Hausila Singh , Area Coordinator, Electro 

nics Systems Area , Central Electronics En 
gineering Research Institute, Pilani-338 031 ; 


(i) for entry 8 , the following shall be substitut 

ed , namely : 
" 8 . Shri S . Mukhopadhyay , Director ( Tech 

nical) Department of Electronics, Lok 
Nayak Bhavan , Khan Market, New 
Delhi. 

Member." 
( ii) for entry 28, the following entries shall be 

substituted , namely : 
" 23. Shri P . Nilkant, Director, M /s. Siemens 

India Ltd ., 134 - A Dr. Annie Besant 
Road , Worli, Bombay-400 018 . 

. .Member 
24. Dr. Hausila Singh , Area Coordinator, 

Electronics Systems Area , Central Electro 
nics Engineering Research Institute , 
Pilani-388 031. 

. . . . Member 
25 . Shri K . K . Tancja , Industrial Adviser 
DGTD , Udyog Bhavan , New Delhi. 

.Member Secretary ." 
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